GUSTAW ANDROLETTI 


naczelnik stacyi kolei Karola Ludwika, 


po krótkićj chorobie w 52 roku życia przeniósł się dnia 23. Lipca 1880 
do wieczności. 
W smutku pogrążona rodzina zaprasza na obchód pogrzebowy, który 
się odbędzie w Niedzielę dnia 25. b. m. o godzinie 6', po południu. 


Rzeszów, dnia 24. Lipca 1880. 


Rzeszów 1880. Druk J. A. Pelara. 
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